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eee Fa L Be 
大 鼠 中 枢 神 经 系统 衰老 的 形态 学 研究 
验 ~ 一 
[小 脑 浦 氏 细胞 核 周 体 与 核 大 小 的 测定 
发 家 骇 ” 刘 志 员 
《兰州 医学 院 组 织 胜 胎 学 教研 室 ) 
老年 个 体 神 经 元 数目 的 减少 ,已 在 中 枢 神 经 系统 的 许多 部 位 得 到 证 实 ( 王 作者 在 老年 大 鼠 大 脑 与 
小 议 中 也 分 别 见 到 锥 体 细 胞 与 浦和 拓 细 胞 的 明显 消逝 ‘?} 然 而 , 老年 个 体 的 余 留 神经 元 的 核 周 体 及 核 有 
无 体积 的 变化 , 尚 无 一 致 的 看法 (1X3) 本文 对 大 小 与 形态 较 恒定 的 浦 氏 细胞 进行 测量 , 以 探讨 此 一 问题 。 
共 选 用 年 龄 为 12 个 另 的 成 年 大 也 8 只 《〈 崔 3， 帮 5 以 及 23 一 24 个 月 的 老年 大 了 10 只 《〈 败 雄 各 
5 )， 麻醉 后 用 Koenig 氏 阿拉 伯 胶 一 一 福 尔 马 林 双重 灌注 法 固定 ， 取 小 脑 拓 状 切面 的 小 片 组 织 , 石 
腊 包 埋 后 连续 切片 ,分 别 用 0.5% 硫 昔 (7Thionin) 与 了 H. 三 。 染 色 。 每 例 动物 用 目镜 测 微 只 直接 测量 
100 个 浦 氏 细胞 。 所 测 细胞 要 求 外 形 与 轮廓 清晰 ， 核 膜 明显 ， 核 内 可 见 清楚 核 仁 者 。 每 个 细胞 依次 测 
定 其 胞 体 与 核 的 最 大 横 径 以 及 细胞 最 大 长 径 ， 如 切 到 顶 树 突 者 ， 则 其 长 径 以 量 到 树 突 发 出 之 根部 为 
限 。 在 测量 核 的 同时 ， 也 测量 了 核 全 的 直径 。 其 结 困 如 下 : 


8 例 成 年 太 忌 浦 氏 细胞 的 横 径 为 15.17 一 17.65 jw m， 平 均 为 16,76 土 0.83 kh 长 度 为 20.5 一 
23.78 A 光平 均 为 22.10+ 1,15 # ms。 核 模 径 平均 为 10,20+0.47 km, 核 质 比 为 1 :1.67{ 见 表 1 )。 


表 1 ”成 年 大 上 浦 氏 细 胞 的 大 小 与 核 质 比 


.dy 


动物 编号 细胞 平均 模 径 《wm) 细胞 平均 长 度 { # mr 接 平 均 栅 和合 (mm) 核 质 比 
1 16.59+2.18 20.5 +2.47 9.73+1.82 1 :1.7 
A2 16.7 +2.26 22.9 +2.52 9.89+1.38 1:1.69 
FE 16.48+2.72 21.45+1.48 9.BB+1.38 1 :1.67 
Ad 17.5 = 2. 23.1 +2.64 10,58+1.55 1:1.65 
45 17.65+3.3 23.78 土 3.32 10.85 +1.92 1:1.62 
A 15.17+2,7 21.28+3.3 9.29+1.6 1 :1.63 
A7 17,6 =1.77 22.72+2.6 10.1 +1,35 1 :1.74 
A8 16.4 +1.77 21. 上 十 2.5 9.92+1.12 1 :1.65 

16.76+0.83 22.1 + 上 1,15 10.2 +0,47 1 :1.67 


10 梧 老年 克 忌 满 氏 细胞 的 横 径 为 15.37 一 17 .38 # m， 平 均 为 16,18+2.47 H 由 4 长 度 为 21.36 一 
25.0A m， 平 均 为 22.27+ 1 ,23。 核 横 径 平均 为 9.75+ 0.22， 核 质 比 为 1 :1.66 ( 见 表 2) 。 


表 2 老年 大 陆 浦 氏 细胞 的 大 小 与 核 质 比 


动物 注 号 绝 风 平均 神 径 《Am 颈 请 乎 均 长 度 【mh》 芒 平 均 核 标 《 % m) 核 扶 比 
orl 15,37+2.82 21.36+2.7 9.92+1.8 1:1.54 
orL2 15.84+2.2 21.3B+2,.38 9.44+1.1d 1 :1.67 
0 3 15.92+2.68 21,6 +2.85 9.3 +1.25 1 :1.7 
0 了 15.4 +2.12 21,33+3,76 9.73+1.31 1 :1.59 
0 L5 16.32+2,21 23.78+2.5 9.92+1.45 1 :4.64 
0 56 17.38+3.0 25.0 +1.92 9.7 +1.24 1 :1.79 
0 工 7 16.26 + 2.26 22.77+2.0 9.68+1.33 151.88 
0 Lg 16.7 +1.95 21.86+2.79 和 9.89+1.55 111.69 
DL9 16.%0+2.32 21,54+2, 和 4 9.84+1.29 1:1.72 
0 £10 15,7 +1.74 22,08+2.19 10.1 +1.21 Ll :4.86 

16,18+2.47 22.27 土 1,23 9.75+0.22 1:1.66 


上 述 两 组 动物 的 渍 氏 细 胞 的 横 径 值 与 长 度 值 的 : 试验 均 为 己 >0.05; 核 横 径 值 的 7 试验 P> 
0.05。 成 年 组 核 夺 直径 为 2.64 一 2.73 hm 平均 为 2.71+0.03 hm; 老年 组 核 仁 直 径 为 2.21 一 2.73 Ar 
平均 为 2.43+0,17 Am 老年 组 纺 仁 铅 小 为 10.7%。 两 组 动物 浦 氏 绍 胞 内 屁 氏 物质 的 形态 与 分 布 未 
见 明 显 差 别 。 老 年 动物 的 双核 浦 氏 细胞 似 略 多 见 。 

结果 表明 ， 浦 氏 细 胞 核 周 体 的 大 小 在 两 个 年 龄 组 间 无 明显 差别 。 细 胞 核 直径 在 老年 组 内 的 下 降 
幅度 虽 不 大 ， 但 有 相当 显著 性 。 老 年 大 鼠 浦 氏 细 胞 的 核 夺 也 显示 相当 的 缩小 。 这 说 明 ，1. 老 年 大 也 
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一 一 一 一 
浦 氏 细胞 虽 有 明显 消逝 《减少 达 21.9%)(2? ， 但 存留 的 细胞 的 体积 并 无 明显 改变 ，2. 老 年 大 卢浦 氏 
细胞 的 核 与 核 三 呈现 出 缩小 的 趋势 ， 可 能 反映 了 和 蛋白质 合 成 有 所 减 攻 (4)。 
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虫 孵 的 发 生 与 卵 壳 形成 
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本 文 是 用 DMSO 冷 冻害 断 法 断裂 了 人 电 虫 的 峻 性 生殖 器 官 ， 包 括 卵 巢 的 生殖 区 、 
生长 区 ! 输卵管 近 段 〈 近 卵巢 段 ) 、 远 段 ( 近 子 官 段 )，; 子 官 近 段 ( 近 输 卵 管 段 ) 中 段 及 
远 段 ( 近 阴 门 段 〉; 经 临界 点 干燥 , 离子 镀膜 仪 镜 金 ,用 扫描 电镜 25 一 30KP 进 行 观 察 。 

卵巢 是 两 个 实体 的 细胞 索 ， 内 含 生 殖 细 胞 及 上 皮 细 胞 ， 生 殖 区 产生 卵 原 细胞 尚未 
见 到 轴 索 形成 。 生 长 区 内 含 初 级 卵 母 细 胞 ， 由 细胞 质 间 桥 与 轴 索 连接 ， 该 细胞 排列 于 
轴 索 的 周转 ， 如 轮 条 排列 于 轮轴 上 一 样 ， 自 前 向 后 体积 逐渐 增 大 。 初 级 卵 母 细 胞 发 育 
成 热 时 为 70~ 80 x 5 ~ 8 4mi。 一 层 卵 膜 ， 细 胞 核 较 大 位 于 其 近 外 端 部 ， 其 内 含 物 尚 
有 脂 潢 , 届 光 颗粒 ( Refringent granule ) 及 致密 颗粒 ( Dense granule) (图 1)。 
约 近 和 输卵管 3 ~ 5 厘米 处 细胞 质 间 桥 变 弱 而 后 断裂 。 卵 母 细 胞 游离 于 卵巢 或 输卵管 腔 
之 内 ， 近 输卵管 1 ~ 3 厘米 时 轴 索 突然 消失 ， 起 初 初级 卵 母 细 胞 为 圆柱 状 ， 脱 离 轴 索 
后 卵 母 细 胞 呈 方 形 、 长 圆 形 最 后 变 为 图 球形 或 糖 圆 球状 。 

近 孵 巢 端 的 输卵管 内 充满 大 量 粘液 蛋白 样 物质 ， 尚 未 发 现 精子 。 受 精 琳 位 于 子宫 
与 输卵管 之 间 ， 约 近 子 官 1 ~ 2 厘米 处 ， 该 处 可 见 大 量 精子 ， 虫 卵 多 在 该 处 或 输卵管 
近 受 精 冲 处 受精 ， 精 子 呈 梨 形 ， 体 部 圆 球状 约 为 7 x 8 Am 尾部 很 短 仅 3 ~ 4 jm， 
表面 光滑 (图 2) 。 

受精 后 孵 母 细胞 的 细胞 质 及 其 外 被 迅速 发 生变 化 ， 在 原始 卵 膜 下 又 出 现 第 二 层 卵 
膜 , 在 该 二 膜 之 问 逐 新 充 添 几 丁 质 : 原始 卵 膜 稍 增 厚 保留 于 几 丁 质 壳 之 外 形成 外 界 膜 ， 
或 称 卵 黄 腊 ， 其 外 表面 逐渐 握 糖 ， 出 现 蛋 白 腊 隆起 纹饰 ， 细 胞 质 开始 收缩 形成 卵黄 周 
间 院 ， 届 光 颗 粒 移 向 细胞 质 的 周围 ， 致 密 颗 粒 集中 于 细胞 质 的 中 心 ， 如 图 3 。 由 于 颗 


